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प्राधिकार से प्रकाशित 
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a. 720] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 22, 946 
No. 720] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 22, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 3 सितम्बर, 2024 
संदर्भ: ।॥0-/208045/4/2020-708-88 (4027).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 208 के नियम 5 के 
उपनियम (॥) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्‌ द्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये 
मानकों में संशोधन किये गये हैं| 


अनुसूची 

| स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा संशोधनों की संख्या संशोधनों की तिथि जब तक मानक 

सं. शीर्षक एवं तिथि प्रतिस्थापन तिथि तीसरे स्तंभ में इंगित 
संशोधन के बिना भी 

[ रहेगा 
(॥) (2) (3) (4) (5) 
| आई एस 844 : 2004 संशोधन संख्या 3 3 अगस्त 2024 27 फ़रवरी 2025 
हस्त्य धातु आर्क वेल्डिंग के लिए आवृत्त कार्बन अगस्त 2024 
और कार्बन मैंगनीज इस्पात इलैक्ट्रोड -- विशिष्टि 
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(छठा पुनरीक्षण) 


आई एस 29 (भाग ) : 2022 
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (सेलुलर, खोखले 
एवं ट्यूबलर प्रकार के कोर) -- Fats 
भाग 4 प्लाईवुड सतहयुक्त पल्‍ले 
(पांचवाँ पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या ॥ 
अगस्त 2024 


3 अगस्त 2024 


27 फ़रवरी 2025 


आई एस 29 (भाग 2) : 2022 
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (सेलुलर, खोखले 
एवं ट्यूबलर प्रकार के कोर) — विशिष्टि 
भाग 2 पार्टिकल बोर्ड, उच्च घनत्व फाइबर बोर्ड, 
मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं फाइबर हार्डबोर्ड 
सतहयुक्त पल्‍ले 
(चौथा पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 
अगस्त 2024 


34 अगस्त 2024 


27 फ़रवरी 2025 


आई एस 2202 (भाग ॥) : 2023 
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (ठोस कोर 
प्रकार) -- विशिष्षि 
भाग 4 प्लाईवुड सतहयुक्त पल्‍ले 
(सातवाँ पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 
अगस्त 2024 


3 अगस्त 2024 


27 फ़रवरी 2025 


आई एस 2202 (भाग 2) : 2022 
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (ठोस कोर 
प्रकार) -- विशिष्ट 
भाग 2 पार्टिकल बोर्ड, उच्च घनत्व फाइबर बोर्ड, 
मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं फाइबर हार्डबोर्ड 
सतहयुक्त Tet 
(चौथा पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 
अगस्त 2024 


34 अगस्त 2024 


27 फ़रवरी 2025 


आई एस/आई एस ओ 900 : 2045 
गुणता प्रबंध पद्धतियाँ — अपेक्षाएँ 
(चौथा पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या ॥ 
अगस्त 2024 


3 अगस्त 2024 


27 फ़रवरी 2025 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-/4/असा./489/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd September, 2024 

Ref: HQ-PUB05//2020-PUB-BIS (4027).—In pursuance of Sub-rule (l) of Rule ((5) of the Bureau of 


Indian Standards Rules, 20l8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, 
particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 3 
SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Standard No. and Date of Date till which the 
No. Month/Year of the | Establishment | standard without 
Amendment of the the amendment as 
Amendment mentioned in 
column 3 shall 
remain in force 
(4) (2) (3) (4) (5) 
IS 84 : 2004 Amendment No. 3 3 August 2024 | 27 February 2025 
Covered Electrodes for Manual Metal Arc August 2024 
Welding of Carbon and Carbon Manganese 
Steel — Specification 
(Sixth Revision) 
2 IS 29] (Part l) : 2022 Amendment No. | 3] August 2024 | 27 February 2025 
Wooden Flush Door Shutters (Cellular, August 2024 
Hollow and Tubular Core Type) — 
Specification 
Part | Plywood Face Panels 
(Fifth Revision) 
IS 29] (Part 2) : 2022 Amendment No. | 3] August 2024 | 27 February 2025 
Wooden Flush Door Shutters (Cellular, August 2024 
Hollow and Tubular Core Type) — 
Specification 
Part 2 Particle Board, High Density Fibre 
Board, Medium Density Fibre Board and 
Fibre Hardboard Face Panels 
(Fourth Revision) 
IS 2202 (Part ) : 2023 Amendment No. | 3l August 2024 | 27 February 2025 
Wooden Flush Door Shutters (Solid Core August 2024 
Type) — Specification 
Part | Plywood Face Panels 
(Seventh Revision) 
IS 2202 (Part 2) : 2022 Amendment No. | 3 August 2024 | 27 February 2025 
Wooden Flush Door Shutters (Solid Core August 2024 
Type) — Specification 
Part 2 Particle Board, High Density Fibre 
Board, Medium Density Fibre Board and 
Fibre Hardboard Face Panels 
(Fourth Revision) 
IS/ISO 900] : 20I5 Amendment No. | 3] August 2024 | 27 February 2025 
Quality Management Systems — August 2024 
Requirements 
(Fourth Revision) 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-IHI/4/Exty./489/2024-25] 
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